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DRLIMENTO MZKALE 


Camera dei Deputati 


LI nuoro coslce 
ili procgiinra pennalt 
ftoma 5 — Pres. Maccora, 

Dopo un'interrogazione dell'on. Ro. 
bertt sulla costruenda Primolano-Tranto 
si riprende la discussione sul nuovo 
codice di procedura penale, 

Finocehtaro Aprile, winietro dalla 
giustizia [segol d'attenzione). Si com- 
Diace della discussione degna dell'im. 
porlantissimo argomento. 

LL nuove codice mentre fa tesoro della 

dottrina gloriosa della scuola claagion 
tisane il debito conto alla innovazioni 
della nuova acuocla politica pogitiva. 
Haso rappresenta un equo tempara- 
mesto tra l'uno el'altro indirizzo a Pn 
tifluo, 
Tale talnperamento fu autorevolmente 
propugnato ‘dalle. associazioni aventi 
scopo della tutsla del minorenni ed era 
già stato allermato ca alcuna leggi 
Bpeciali dalla ncatra giliciaprudanza. 

ll micistro riocioaca colla  commmia: 
pioné della Camera che noto si debba 
toccara la libartà piena ed inierna. del. 
l'egarcizio della difesa. 

A quasto Intenio mirano disposizio. 
ni del codica nella quali a torto si 


Turchi a Chio 
puricinandusi a Chia- Knola Corto 

s isola vile e La wendkottA (ut - 

cn] burlotil di Ca nunrii mn 

La Chio di adeamo. — . 
igiivespiisione degli italiani, questa i 
nobile rappresaglia dei Giovani Tur- 
pr rinfocoia la guerra. All’unanime 
ringenzo nazionale par la splendi ia a- 
sione pell'Egeo el aggiuuga adesso Una 
csuea, Îl bisogno di non lasciar invan- 
dienta la indegna ed inutile’ offesa, 
2glia loro follia, coloro vhe etanno ra- 

fonsodo totalmente la Tocchia, si di. 

rebbe che sentono la necessità di de- 
gredarei ionanti all'Europa e Hi irri- 
fare I'Mtalia che finora avera condotto 
fia guerra in modo benigno facendo il. 
pigor male possibile at nemico. 

cg è confermala pol la notizia ché 

Sin Libia i turchi tealavano di intro 
Arre uniformi italiana si avrebbe un 
muovo fatto di una gravilà selrema che 
dimoslreretbo quale cunto ‘faccla la 
(Turchia del diritio delle ganti a dagli 
Miusi tradizionali della guerra, aggiuo- 
gendo infamie adinfamie. 

i Passano le generazioni, tha il Lurca 
roi cambia; ferocia 6 malajade mili- 
lato soilo l'insegna del Sultano, e ben 
Ni sanno quelle isole dell'arcipelago i 
cui abitanti piano ansiosi l'orizzonie 
par scoprite sè apparizcono finalmente 
ts navi naliano liberatrici, 

Ghio, ia grande isola dell'Egeo che 
ora i lurchi temono venga da nol: pe- 
cupate, conosca per provala fede Lurca. 

fo chio all'epoca della guerra panta, 
come la chiamarono i greci, non èra 
patricia, fu una delle poche isole che 
preferirono 1' interesse materiale alle 
idealità dalla: patria a della veligione. 

Alcuns isola marinare a quell'epoca 

gravano concentrato nella loro mani 
fiiuasi iolalmente il commercio dell'im 
pero turco. Fra questa ora lira i cui 
imamnai cantavano : «Tdra non possiada 
gcsripi, ina posssoda le navi. Îlauo do. 
mimo è il mara si suoi marinai lo fe- 
condano: a Idra miele in Egitto, van- 
demmia in Grecia a di tatto sl prov: 
#rede in Provenza » Rivala di ldra eca 
a Chio. 
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di luspiludini nella migara Ghio, perchè 
la vittoria turca coincidera collo fante 
rolenni del Bairam. 

_Sorvegliava la folla turca, che forte 
di quaranta navi era concantrala al 
solito nelle acque di Ohio, fra l'isola 
blessa è jan peoisola Writraa (Kara-Ba- 
run), la oluglia greca al comando di 
Andres Miaulia Voco, succeduto nel 
grado di navarca al Tombaaiz, è ra 
duuata pelle acque di lpsara, poco 
lontana da Chio, Erano colla fottiglia 
Costantino Casarile di Ipsara è Giergio 
Pepinis di Idra, cha si offrirono ai 
Minulie per. portare sorto le navi turche 
due beuotti. Due aciabevchi furouo 
tlempiti di polvere da cannone, il pa- 
\riacca di lpsara li banediase a le due 
nRvi tfaondo a rimorchio un piccolo 
battello, it -18 giugno ]5822 di aera 
fecero vala per il canale di Chio. 

Le navi turche erano in festa lieta. 
menta illuminate, risonarano di canti, 
di musiche; quetamente i due scia. 
bacchi scirolano fra queste, ma le 
vedette ordinano loro di allargarsi. 
Obbediscono, prontamento ì Groci; ma 

ci verso l'alba, quando Bi apegnevana 

e luminazis e alflevolirano i canti, 
spinti ; da una..forto. brezza, tornano 
rapide fra le-navi lurche. _. 

Uanaria traversa col suo -aviabanco 
sotto la prua del: vagcelio ammiraglio 
turco, da fuoco. agliartifici a coi suoi 
salla Gel cacolto gridando: « Viva la 
roce ». Papinie fa altrettanto con un 
‘altro vascolio, & Bi salva coi suoi, ma 
il gut brulotto si stacca dalla preda 
designata; non importa però, perchè 
Bi incagtra fra due altre navi Lurche, 
Le fiamme procrompono dagli scià 
Bacchi a sl comunicano all'ammicaglia 
turca é a dua altri vascelli, poi i 
bruletti acoppinoo come vulcani, reu- 
dando irreparabile H disastro delle 
navi incendiale, che presto paltaun par 
lo scoppie delle loro polrari, colla 
strage dei tra mila uomini dei loro 
equipaggi, mentre l'intera fitta Lurca 
presa dal panico, tagha le gomana, a 
nella confusione le navi si investono 
l'una. coll'altva facendosi gravissime 
avaria. l 

ldra, Spezzia, Ipsara a Mycone, isola 
gloriose, per gesta di liberi, non Chia 
che invaeco nella sua wilk fu ia più 

Allorchè ecoppiò la rivoluzione elle- |svanturaia della isole slleniche ! 
na, tutte le navi d'lira alzarcoo la ban-| Oggi Chio conta ‘da cioquanta A 
NE diora della crote, td dlekiori A Capolsessantacingue mila abitanti seconda 
tun loro capilano ed armatore Giucomo]gli autori, è parle del «villayet» dal. 
i lombagie che fu subito riconcaciulo | l'arcipelago, ciod dal «Diesair-i bah. 
t pavarca famuiraglio) di iutti gli io-[risefid» la cui capitale era Rodi, :9 
fosortie che innalzò la sua handlera sullcapo Subbi bey, cho prima governava 
N «Temistocle» brigantino da trentà cau-|Gerusalemme, ora nostro prigioniero. 
RESA i Chio forma un «livas» o sangiaccato, 
Chio, più ricca e-popolosa di Idra/con ua Mutaserif, ed è divisa in quat- 
i ‘olla invece approfittare della guerra |iro Kagaa,o cantoni amminielrali cia- 
che scoppiava feroce per Allargare ?fecuno da von Kaimalkam. 

E suoi traliici 6 tenne per iiurchi! Que-|  Ti-capoluogo è Chio, ij cui porto è 
50 chiessro ai notabili dell'Iscla 10 due | quasi tutto inaabbiato, ma però pos 
volle oltania ostaggiche chiusero nella | giede una buona rada. Cologuinla, j.,._,; - " _ 
ciladatla lortemante occupata, ® 0o-|Alunta e Masia sono piccoli porti del-| l'articolo di ua corrispandente che "e 
leegiarono allora le navi chicte per il [t'iscla il cui commercio è ancora di {centemente fece un viaggio Dall Lala 
trasporto delie loro iruppe e delle prov-}aereio, sopratutto in agrumi, mandorle centrale. Questi descriva il pentimento 
i Vista preziose ausiliarie alla guerra. le molograni. La « mastica» poi a ‘fa-[ unanime della nazione italiaca. circa 
Gili aflari andavano apiendidamente | mosa iî tutto «di Leraote. E quasta[ |, guerra e l'entusiasmo’ per la var. 
f Der Chio. La floua turca contava quin-Iuna resia della .« pislacia  tentiscua a, | tro la Turchia 
3 dici vascelli di linea, diciassette fregato, [cha serve alla concia di un pragiato| PENA CONTO sha ali italiani 
veniquattro corvette e moitlasimi legni {liguore. Conclude rilevando che gli italiani 
$ minori, con più di quarantamila no-{ La popolazione nella massima parteisono convinti che la guerra. attuale 
fini di equipaggi. Quaotamila soldati | è graca di lingua 6 di religione, però | consacra la loro unità nazionale cd è 

Wechi erano concentrati in venti for-Icon un carlo numero di cattolici, di- destinata A dare loro il titolo a quei 
i lesse dell'Arcipelago, nuove forte sal. | pendendo Chio dalla diocesi di Naxos fra [4 allre gragdi potenze euro» 
i pavano sempre dai Dardanelli e dalche è in Grecia: è relativamente lon- posto ira lè È el4 to 
N Gallipoli, da Saros, 6 poi.si attenda /tana, mentre è tanto vicina a sede ve-| pes che fu loro finora nagato o con- 
i vano 1 soccorsi dell'Egitto. Erano ilscovile di Smirne: L'isola è pur asde 

nercanti di Ghio, ie. navi-di Chio che!di un vascorado greco alla dipendenza 
approfitavaso della guerra, godendo|del patriarcato di Costantinopoli, 

& piene fiducia dei Turchi asgioncali[ Quasi tutte la grandi polenze vi 
i dagli clapia ostaggi, Il canale di Chiolpanno consoli e- fra queste la Germa- 
era thivanuto la base della. flotta otte nia col doll O. Ornsteia, che arrà 
IanR, ‘sura dei nostri connazionali, Re pure 

1 Greci d'allora erado. valorosi, ar-tin quell'isola ve ne facno. L rapporti 
dinti per in loro ‘libertà, ma incorreg-l italiani con quest'isola che fu a lungo 
f Gibili pirati. Samo è prossima a Chio; |dominio genovese coi Giustiniani, ave- 
i Prima della guerra ne ara stata rivale:lvano poca importanza è savanli la 
scoppiata la rivoluzione, malgrado la|guerra l'Italia non aveva che una 
> prossimità dell'Anatolia, Samo aveva|semplica agenzia consolare. . 
Blerminato H piccolo ‘presidio turco 8! Da questa isole ki comanda la costa 
Bi memlenera indipendente. Sdegno e|continentale d'ASIR, DA Chio Ri CouIina 
Anche invidia spingevano i Samioti|la Libia & il-golfo di Smirne. Cio da- a s. 
i contro Chio, l' isola che si considerava [rebbe alla occupazione di questa gean-; colo inviato dal corrispondeuta deri 

Waditrice della patria, i ‘ {de isola, dopo Mitilene la maggiore e/vano dal fatto che agli trasse le sue 
Un giurno che la fiotla turca si era! più importante dell'Arcipelago, bi” non nelle grandi ciltà, ma 

























glituto dalla difasa, 

Molto si è diecusao Bui grata Argo 
mento delia polizia giudiziaria. Si 
compiaca «he gli oratori abbiano di 


uroblonì sanitari a Tripoli 


Tripoli G — Botto la presidenza del 
generale Salsa a con l'intervento del 
coma, Caruso e Brasile si è riunita la 
commissione sanitaria per discutere 
gui principali problemi di assistenza 
e sui provvadimenti che si rileugono 
più idonei per risolversi. La commis- 
sione prese atio delle dichiarazioni circa 
le condizioni igieniche «della cità. cha 
gono risultate ottima, e formulò varia 
deliberazioni per mantenarle tali sotto 
ogni punto di. vista anche durante Ha 
stagione sentiva, 


GUI INGLESE AMBIRANO CORDIALMENTE 
LO SPIRITO DELKA AZIONE ITALIANA 


Londra A — li « Times » pubblica 


canore soslanzialmente, perciò un mo- 
nuwento ché commemora degnamente 
In fine del primo mezzo secolo della 
fondazione del Ragno d' Italia. 

Nal suo articolo di fouda il «Times» 
gerive cha Lutti gli inglesi, eccetto, al. 
cuni dottrinari pacifati, sono pieni di 
cordiale ammirazione, per lo spirito 
con cui ia nazione. italiana vague lo 
svolgersi della guerra. Questa. diede 
alla nazione più che mai la sua unità. 

IL’ interessa è l'importanza dell'arti. 


sionianala da Chic, e che la navi[ad una grande importanza morale 48-];r ambienti ben diversi, cioè nelle pic- 

i Chiole Pavevano seguila per i ‘lorofche. una imporialie» maierinie Lm- | i ; 

lrafici, duemila sannioli piombano nel mMenas, n cole appartate città dell'Umbria a delle 
allve regioni d' Ialia. 


DIG DOSTTST Giorgio mom) La R, nave “Piemonte, 
babarda uo accammamento presso Moka 


ibola col pretesto di. liberarla, ma 
Piuilosto per saccheggiarlo. La guar 
Higione per un momento è sopralfatta 






GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA 


più civili è più progrediti. 


rolla rasrisare una conrlazione dell'I.|acuazo il bilancio dell'agricoltura, in- 
jidusatria e commercio” 





mostrato con la lora autorevole parola | tadini. 


LA GUERRA 


cesso a malincuore. La guerra derel 


6 sì ritira, la bandiera della croca 

Sentola sull'isota; ma improvvisa. 

Mente la ficita turca ritorna. i 
È turchi non fecero distinzione fra 


ll pronetto per TI Ministero delle. Colonie 
approvate dalla Giunta det BNancio | 


Roma 5 — La Giunta del Bilancio 


Bamioti e chioti, non considerarono HA preso in esame il disegno di legga 
che gli ostaggi erano glati liberati per per l'istituzione del ministro delie co- 


forze, a sha i samioti ni erano com- 
Poruati a Chio più da nemici che da 
AMICI. Yollero dare un esempio ierri 
bile di quello che chiamarono il tradi 


ona.) 

L'on: Rubini osserva che la proposta 
non era urgenta. | 

Gli on. Romanelli a Giovanelli ap 


Anéato di Chio. Stermionrono quindijprovano il disegno di legge. 


dapprima quagti più abitanti di Chio 


L’on, Falletti espone l'avviso cha ve. 


Poterono, poi quaranismila li vendet-|nise ben chiacita l’esclusiono dei ser- 
tero per achiavit Oblo: fu ridotta un|vizi d'emigrazione e delle scuole all'e- 
Mucchio di rovine; migliala di tasta| stero. 


© Tesize sono confltle su pali nella piszze, |. 


Venns nominato relatore l'on. Abr 


€ ailorno a queati danzano i dervigh, | gnante. 


gli AR& si fregiano di collane d'orec- 
Chia regiaa alle donne a ai bambini, 


La Giunta approvò il disegno di 
lagge, eccetto, l'on. Rubini che si #- 


A lungo durò L'orgia di sangue e*stenna. 


MASSAUA, 5, — La regia nure «Diamon- 
tes esogul giorni fu una craginta Inngo ph 
costs meridionelo araba del Mar: Rosso. In 
uno località presso Mo; una lundie arniati 
fu inviuta alla visita di ua anmluto. La 
lancia fu fatta segno de ferrea n untrito 
fioco di tucileria da parto elle tuuppo 
regolari turche o- un marinaio venue la» 
gormente firito. Lu nuvb ‘«Plemontiz borm- 
bardò allora energicamente l'accampamento 
dunneggiandolo gravenentee provocwido l'im 
candio-del nambuoo. Siirisparniò la moschen. 


LA COSTA AL SUD DI BENGASI BOMBARDATA 


Tripoli, 5. — La regia nave «E 
traria >» bombardò. vari puoti della 
costa ai aud di: Bengari, 











«il Parri sarà del Paeser, CatranEo 


come il personale di polizia  giudizia. già di 10 milioni di Lire turche, cloò 
tia abbia conquistato la fiducia pressofpili di 290 milioni di lire italiane, Da 


i cittadini vol miglior reclutamento B| ulteriori esami -risulterà certamente 
C) Lt: 1 ] l 
con l'indirizzo dolentiileo ancora maggiore, 


Sagnala l'importante innovazione 
dell'intervento della difesa nel periodo| Costantinopoli b — Ii Senato ap: 
istruttorio. provò la legge che colpisce lo zolfo 


Passa a trattare della Corie  d'As-[col dazio doganale dell'11 ojo0. 
siie. Dichiara che l'istituto della gu , e st iis 4 
ria deve essere migliorato, ma dere ] ] | iti Do | | Il ) 
gasere conservato in uantochè riapon l ] a Cont d Hi È Id di |} 
da si suoi fini giuridici, P 

A questo problema rivolgerà più Il bavaglio alia stampa 
agsidue curo, Salonicco &. — Fadil pascia è riu: 

dol noovo codice la legislazione ifa-|scito a liberare lpek ed uuirsi alla 
liana poirà essere maestra alle altrefguarcigione della città; * si 
nazioni. Il nuovo codice allerma pure] 1 rivelli dopo il combattimento ripie- 
per la prima volta, pur colle -limita-| gArouo varao Jubri. Nei circoli ufflelali 
sioni imposte da esigenze giudigiarie e | Hi è ocimi; si pravada una rapida re 
flscali, il sacrosanto principio della ri-| pressione del ribelli. famaji Komaile ax 
partazione alla vittime di errori giudi- deputato di Barat ha lascialo il campo 
ziari. .]Regli ingoriì ed è riuscito a raggiuo- 
‘ Spera ad ogni mulo che ir Casaera]gera la fronlisra montenegrina. Un or. 

gi sarà convinta come la vasta rilor-[iue Buperiore invita la stampa otto 
ma pur nono immune di mende è talal mana ad astenersi da ogni pubblica- 

da rispondere alle legittime esiganzel zione ‘relativa alle notizla dall'Albania 

del paess chu verrà porio anche 19 Il più grande dirigibila 

questa parle alla pari dagli altri paesi Lo prime prove ufficiali ; 

Ò " " È fi — fMyai h À 

Stoppalo velatore si riserva di Ret Beacelato che dolnani. allo 18 il dici» 
dslgioriio lo svolgimento degli. ordini gibile M, 1 farà la sua prima prova 
La seduta termina alle 18.40, I volo, nia. 
Senato del Regno | [iti equi arrivati a Brindisi 

Roma 5 — Il Senato ha oggi di a Catania 

Parlarono lungamente i senatori, | = pringisi, 5. — Stamane all'alba è 
Grassi, Da Cesare o Manassari, chel ziunio il piroscafo «Bucorina » con a 
teattacono dell’assicurazione dei Com lhordo 178 agpulsi da Costantinopoli: 

Nove di essi sono sbarcati qui. Gli 
altri proseguono per Bari, Ancona, 
Venezia @ 'Priaste. l 

Colania, 5. — Col pircscalo «Lt 
guria » sono gui giunti 87 espulsi 
dalla Turchia. Essi proseguiranno sla: 

ll contrabbando dacresca | Pe°_NaPO 

dalle fromiioro innivino Hi] I I dî | h i] 

Bu Chemes S — Gli informatori LOI II FIGO CO] RIIARI 
assicurano che | tunisini sone Imprese Devastazioni sulle strade 
sionati per le gravi perdite subite dai . 
turco-arabi nei comballimenti oltre _ e nelle chiese 
Bachames, Le carovane impaurile ai]  Sruselles G — ldisordini sono con. 
rilutarono di passare per la seconda] Hnuati tulta la sera. I dimostranti bagno 
strada carovaniara. l! mercato di Ben-] Percorso le vis rumpendo i vetri dei 
gardane è calmo, 1 viveri e lo merci] tegozi, dei tram e dei fanali. La po- 
giacciono invenduti. Tra essi otto ton-]'isia ba disperso di tratto in tratto 1 
nellate di zucchero il cui prezzo daf-Vinostranti ghe gono riusciti poi a ri: 
novanta A cento franchi al quintale è airsi alla chiapa di SAN Giovanni e Ni 
ridotto a 74, prova evidente delloftela. 00 o) 
acoraggiamento di coloro che esercitano | {ornati in ciltà essi si diressero 
it contrabbando alla frontiera iunisina. | verso Ja stazione del messogiorno in 

it ‘11 tia Nuova. Parecchi negozi ebbero ie 

si Quelli se li tenga lei l..” ]sotrino frantumate. ta via d’Arton i 
Là genlale irovoia dimostranti attaccarono il convento dei 

i dol gen. Amogiie] pari d'Artoi senza riuscita a sfondare 
. Costantinopoli b. — ll vali di Simirnegla porta. lo via Danni spensaco i fa- 
nanuncia : Una torpediniera italiana f aali ad Assatirono il convento di San 
Bbarcò nei dintorni di AMarmaria unal Antonio, Un cafè situato nella vicinanza 
trenlina di malfaltori comuni, che era:f fu saccheggiato. Si udivano colpi di 
no rigchiusi nelle carceri di Rodi. Lelrivoltella sparati sui dimostraoti. che 
autorità turche riuscirono a catturare] dispersero presto, ta subito dopo ri. 
i delinquenti. Uw'altra torpedigierafiornarono alla carica ed attaccarono 
italiana sbarcò 28 malfattori, dei qualilla chiesa ii Sant'Antonio. Vennero 
ll furono ripresi. I prigionieri .nonfspezzati i vetri a sassate, ma la folla 
muosulmadi furono trasporlati daglifinoo riuscì a sfondare la porla. 
italiani: al Pireo, I pompieri giuati nél rrattemgo cer. 

E' noto che i turchi prima di ab-{carono di disperdere la folla dirigendo 
baindonare la città di Rodi e riliraratfa1 di essa i getti delle loro pompe, La 
a _Paitos, avevano aperto le prigionif ciccolazione dai irams fl interrotta sui 
A oo N 200 reclusi per Ce giorni. ne Boulerards dsl centro. I dimostranti 

noglti carabinieri, ne ; ‘ol; 
guenti, ebbero non poco da fare par SPIRITO !ù Gran OA In diraasor 9 
riacchiapparli di puoro; ma finalmen.f Ul NUOVE verko <a Gila. CI VIA Cel Va 
te coll'aiuto della popolazione, gliaciui-] puccini attaccarano il patronate di 5, 


farono (ulti è li ricacciarono dentro. | Giuseppe i cui vetri andarauo in fran. 

Ma'era un bruito acquisto. D'altren-f tumi; Vennero sparati colpi di rivoli. 
de .il nosiro governo dovava aesiiniore! tella. 
l'incarico di mantenere questi dello. ca La 
quenti turchi, mentre il governo turco l gendarmi e ia polizia effettuarono 
nspelle tante migliaia U'italiani galan cariche. Par ecchi dimostranti furono 
tuomini, the si mantenevano col pro-i dispsrsi io ogni parte. Lo questa ‘mo- 
prio lavoro? ui mento |a pioggia cominciò a cadere 

S'aggiunga che quusti nuovi carte-l;n abbondanza. Qiando i dimostranti 


rati ni lacnavane con una certa appa-f . 4. 
renza di ragione, perché — dicevano — giungero a Anderlek dinanzi ai coo- 
rimetterci in CASCOrO, mentra le hu venta di Sanl'Anotono la polizia ATTO: 


rorità turche, le quali Asola conoscevanaf ta accorsa subilo ma la furono lan 
i nostri précedenti, ci arevanò dalo]giati contro cocci di boltizlia ad essu 


la liberià € te indietreggiare, 
ll generale Ameglio, tutto via'o a dovette nale bi Lie 


considerato, trovò una soluzione sco [. Ion rifilane 





nomica e rmanitaria nello stesso lempo. MON junto? 


Vi erano nel porto di Lodi due & 
bargactie -ureha. ‘Foce - condurre BUl a asse MARGCRO 
queste lutti gli ntrestali coi pane par o SO saldati uccisi 
Irap quattro giorni; poi fece mmor- a . 
chiare: le' barcaccia "fino alla vicinal Parigi, D. — Il * Gaulois + ripro- 
costa dell'Asia Minore, Quindi furonofAuce to dispaccio del corrispondente 
messi a terra è chi lì conduceva disse[d8! «Liapeche Algerienne Ò che &GcOm- 
loro: sieta liberi a Allah vi protegga.[ PAEnA la colonna Girard al confine 
Pare che la Turchia abbia credute[2!gero marocchino. Il dispaccio segnala 
necessario di farli nuovamente arre-[ "be il Bervizio delle informazioni rice. 
stare” . vetta la. conferma della notizia che il 
l posto spaguuolo di Tauritt nel Riff fu 
L'inorme “ deficit. delle finanze faithe Jaistrotto dai maronchini. Il posto è 
Nuovî dazi sullo culfo Pill & Pro 20 chifometri da quello 
; . . rancess di Taurirt ove gi trovano la 
Atene 5 — Si ha con certezza da tru) , A 
| | ruppe francesi, Secondo ia. informa» 
Costantinopoli che ii «delicit » Anno zioni autorizzate vi sarebbero stati 12 
del bilancio Wurco cha era previato in ufficiali e 80 uomini uccisi 0 scom- 
pello milioni di lire Lurche, ri calcola! pargi, 


UDINE - Anno XY] - K 194 


TZ LE TNSERZIONI =ci 


SL riceroho csclugivamente presto Mansonateli & Vogte 
Via Prefeltuta A Uaioet iueéurk, Ln Halig cd Palero ni sdpubn 
presti per ilnea di corpo f: Terza paglbta L. d,--; 
pagina Cent. BO {farga Yindi papglogb Cronist LZ, perllihea; 
Avevini economici Cent. 1 e 10 per parnia, i! 
el Pagamento anticipato 
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A giorni varrà solennomellle ela. 
rata, a Parigi è a Ginavra, “fa 
dal bicentenario della nassita di Jeat 
“eucqueg Rouaseal. 

E tutto il 'imoodo intellettuale, che 
lo conobbe aui libri e 10 [nccò, vorrà 
Fievovare io quel giorho ja memoria 

gl grande filosofo che abba tanta iti 

fiuenza sullla Rivoluzione francasa, 
per essa sull'Europa, e na ebbe ancora 
ai di nostri, fin nell'opera ‘morale 6 
gociale di Leone Tolatoi. O 


Lu fama di Rosseau è infatti straor-. 


dinaria. 
Fin dagli inizi dalla gua carriera 


letteraria, cioè dopo, il « Discoura sur 
les scisnces et le arta» promiato a 


Digione nel 1749, fino all'epoca attuale 

ia SUA opara ha attirato continuamente 

Fattenzione degli studiosi, ha commosso 

i cuori, ba conquistato gràaodi è pic: 

coli, sapieati a ignoranti, umili e su 
TDL. 


Uol « Dietcuce », con la « Lelire À 
d'Alembart» «l'Emile » 6 il « Contrat 
social» paneltro nell'animo dei Alosoll, 
dei moralisti, degli educatori, con lA 
« Novvelle-Hèloisa» dirence il maestro 
di coloro che amano, cioè di tuttu i 
gecdere nuano ; von la folgorante « Let. 
tre è l'archevèque » divanne l'idolo 
del polamisti e dagli argomentatori; 
con la « Confessions» mina a nudo la 


SUA anima, l'anima di un sopravissuto 


a cui noi resta:che il ticordè d'una 
iontana giorinezza: colle « Rèveriea 
du promeneur solitaire» riusci, iuflne 
almeno io parie, n ditnrmare i suoi 
nemici, a renderli più equamente be- 
Digli verso l'opera gua. =. 

Lt contraddizioni, a volte più appa- 
renti che reali, che ni trovano ad ogni 
passo nelle sue apere, o nella sua vita 
in contrasto con le sue opere, facere 
Bi che ognuno cradetta trovarvi un ri. 
flesso delle proprie tandenze, un Ho. 
stegno delle propria opizioni. 

Alcuni, come Il Lamaitre vollero re- 
dere ia lui il padre dell'individualismo ; 
altri Il precuraore del sozialiamo è l'a- 
postolo della fratellanza ; altri ancoca, 
coma il Brunettlere, il più eloquente, 
il più appassionalo déi reazionari, un 
implacabile nemico del progresso è 
della civiltà. o 

L' «Emile» incomincia con la fa- 


{moso parole: -« tout est bien; soriant 


de l’auteur dea choses, tout dégé ire 
dana la main des. hommes », 

E' un assioma antisociale «d antiri- 
Btocratico per eccellenza | eppure c'é 
un Rosseal che passa il suo (ampo 


tra società -artetosratiche, traendone 


protezione è farori, godandone talvolta 
gli attori, accettandone seasi - di (re- 
quente la elgaorile ospitalizà. — 

Certo, la qua fu una pnatusa com- 
piassa, in cui l'indagine trova.patacoli 
ad ogni passo (del suo catamino sd è 
spatrelta a procedere a atente, illumi- 
nata da qualche bagliore .di verità, 
che non basta 4 rivsiarci, nel’ombra 
la sua grande figur&. |. . 

C «Gi sono in lui; dice il'tamaitrà (a 


«ui dobbiamo; malgrado, ci si riveli 


uo convinto avversario, lo studio più 
importante, per valore psicolegico del 
filoagfo ginevrlna) un'anima di prote 
stante un'anima di cattolico, un'anima 
di vagrbondo e di ribelle, un'anima di 
« amoureux impuisuissanie' un'anima 
di simulatore per este di emozioni, un 
anima di socgatore, quasi di fakiro, 
un'anima di malato. . 

Fu l'amore pal paradiso cha lo cou- 
dusse a dir male della ssisnza è della 
civiltà; a gerivera la tre famose pa- 
role © « Liberté, Egalitè, J'ratornità » 
che divennero il verbo dei rivaluzio. 
gati dell'59; ad attribuire Lutto al- 
l'educazione quando era di moda at 
tribuire otrnipotenza. al clima; ad es- 


- Ta6r misantropo fra le cortasia « le 


slaganza dell'epoca; ad esser faervanta 
democratico fra gii ammiratori di 
Luigi XIV. a 

ll suo sogno fu di rifare il mondo, 
d'ottenere il uiglioramento. il perfe- 
sonamento dell'umanità. 

Tutto ciò che dorma nei profondo 
dell'anima umaoa, le aspirazioni se- 
grete, lo iantasticheria solitarie, le in- 
time ribellioni, il sentimento dalla 
natura disprezzato a deriao, nel diciot 
tesimo secolo, . dalla . fredda e preten- 
iosa ragione degli anciclopadisti, tro- 
Yarono in Rousseau ia iaterprete 
d'una eloquenza senza pari, 

Quando nelle famiglie tutta era di- 
sordive, tutto anarchia nol governa; 
quando la Élosofia beffarda, Abbat-’ 
lende ogni cretlenza, hon aveva la- 
scio bée-convingioni nè energia, Rous- 
Beau Bi-fece apoatolo del scatimento, 
parlò di ccecienza, di dovere, di uno 
BGGpo serio proposto alla vita. 

Fu cotge tn forte grido inatteso, in 


‘06220 Ra quella sociatà frivola a lan 


guente, che travereò lo spazio ed ebbe 
èeg. uei mondo. 

Non basandosi, come il Monteequisu 
sulla storia, per trarne deduzioni per 
l’avrenire, escluse tnite le condizioni 
positiva dell'uomo, esaminandone jla 
sola natura, anteriore allo sviluppo 
della ragione, « Cominciamo, agli dice, 
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Jan Jacques Rogssa 
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col sifiutare intii | fatti: essi son 
bapro a che fara con la costa que 
etiche». 
fio un vomo tanto sifgolkre, che fu 
tepabondo a nove anni, e quindi, 4 
volta a volla, servitore, musicista am- 
bulazte, copista, accattone, autore 
drammatico, protestante, osttolico, poi 
di muovo protestante,. frequentatore, 
“ospita e protetto di dame è di gran 
pigrori; in ub uomo che, rivolto al 
Bacolo, diass: «un aslraggio, un ca: 
raibo che comprime la testa dai figli 
per renderlì imbecilli è più saggio 6 
più falice di voi» è imporsibile tra- 
vare quella cosranza, quell'unità di 
spirito, quel senso della misura, che 
dovrebbe tener unila l'opera ata in 
cutti saido vincolo logico ed intelltel 
tuale, 
© Ed intanto quest'uomo che iniziò la 
sua vita tra ie armonie musicali, fini 
Dazio 0 per fo ineno motcmane; qua 
at'uomo che, all'aurora della sua vita 
letteraria, sognò ardentamenta l'amora 
pel genere umatio, fini credendosi per- 
seguitato da tutti, . . 
. E mentre Voltaire, corligiano dei 
re, nenico del popolo, cha gli RYera 
soritto. ironicamente: «nol leggorvi 
vien voglia di camminare a quattro 
PRIDpo» era colmato d'oneri a di gio 
ria, Rousseau, calunniato, perseguitato 
espulec dalla Francia, lapidato a Gi 
vra, moriva, come vizss, it porerià. 
. Feti.aveva subito la sorte di tutti 
gli apostoli del béne. 
. G., Palomba 


Pe memi 





La reclame e l'anima del comer- 
- «cio. i 





Notizie dal Friuli 





da 6. Vito Ai Tagliamanio 

L'Oporala por gli espulsi 

Ieri sera si è riunito in seduta or- 
dinaria il Consiglio della nostra Società 
Uperaia che ha approvato il seguente 
Ordine del giorno: 

Considerata che IL suecesto di tna 
sottoscrizione = libera nazionale pro 
fotta aerea potrebbe agsare Interpra: 
tefo come ub eccitamento si poteri co- 
'Btituiti per ulteriori eapansioni - terti 
torlali è arriachiate imprese’ guerre 
ache, pernicicsa agli interessi della 

classe operaia; considerato che l'ini- 
siativa privata Don può soehitira! nel 
‘ < compito di studiave e provvedera csau. 
* rientemente ai mazzi adatti alla difesa 
del Paese, riservato al Ministro délla 
frerra; questo Consiglin delibera i | 
di asteneral da qualsiasi offeria 
pro folla aerea è@ di contribuire inve 
co cor L. 60, ad alleviare gli effetti 
disnstroei della guerra presente, sui 
connazionali espulsi dell'impero cito 
Mano. * n 















* 


da Tolmazzo i 
. Rehli dol banokefto toi reduoi 
f1 banchatto di domenica al reduci 
della Libia fu ciferto per iniziativa 
dei Sigg. Car. Ligo de Marchi a Cav 
Dania Lintizaio, non ella Giunia Do- 
musale di Tolmezzo, nessun membro 
della quale neppure intervenne, comme 
noù v'intervenge ii Sindaco. 
Tanto per la verità. 
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L'iman iocndio di Samba 

COSTANTINOPOLI, 5, — L'incondio di 
Stambout dura ancora, ne pere che rude 
perdendo d'‘inteteità, Non givpuò aqnaai 
sirtolare nelle via, Grossi dincacestnenti di 
teitppe fanno la corda e montengono L'ordine, 

Mei quartieri più lontani dal focolare 
dell'incendio ata in risorra fa cavalleria 
Sippodromo è ingermbro di  inaaserizie 
messe io salvo. I cars con mobiglio messa 
IR gRivo corrono per le vie dappertutto. Si 
considero l'inceondio un cnomne autLalrofe. 

Un rapporto fatto dal consiglio mnnisi- 
pole stotulisce che  rimegero brucigti 1955 
edifici, iti cui 1GSt chae, 118 negozi, d 
Piccole moschee, 8 sbuole. Linn devina di 
persone rimasero leggermente ferita, L'ia- 
Liegta. della polizia venferme cha Fincendio 


fu provocato de una sigarotta gettata ne- 


videntalinonte sopra doi turaocioli. Il fuoco 
si siunilestò la sera ad Akseral nelle vici. 
uiurze dol totnigtero della giuatizia. 








Teatro Minerva 
CINEMA SPLENDOR 


La sprone del Capitano Sat 
al Polo anfarit 


dal varo) 


$i rappresenta Venerdì 7, S4- 
bato è, Domanica $. 





da Latisana 
Dopo la turlupinattrà 

5, — In seguito alla turlupiratura 
di cui sono state oggetto la Autorità 
e l'intera cittadicanza, con ia festoso 
accogliente allo mistitrici del Polegine, 
scambiate per profughé dalla Turchia, 
il nosito Siadaco sig. Saomugii a sporto 
denuncia contro il sig. Taretilo Man: 
tovani. — 


de Mattuno . 


Le. dtimlestoni del medico 

Il nostro medico condotto dott. Gino 
Zacardini, in seguito alla nomina a Ca 
vazza Nuovo, presentava le sue dimib- 
sioni, . . , 
It. Consiglio Comunale nella sua be- 
duta di jatt riunitosi sotto ia presidenza 
del Sindaco respiaee fe dimissioni, de. 
liberarido di elevare lo slipandio del 
medico a 4500 lire, con la casa gra 
tpita. 


da San Glargio di MKagaro 
Protughi (Mustri dé parsaggio 


5. — leri sera, col treno delle 21 
rovaniante da Trisato, transitava per 
È DOStre siagione fsrroviara, diretto 

a Torinc l'ingegnere delle strada far- 
rate ottomana . Gav: Giovanni Ravotti 
ton la sua signora, profughi dn Ga- 
stantinopoli, ove ebbero dopo l'espul. 
sione, appena il tempo di fare ! bagagli, 
senza poter liquidaròt i loro conti, 
lasciando la casa ancora ammobigliata 








ua S. Michela al Tagliamonto] tanto ia furia turca fi contrinsa ad 


_ At reduci 
Ai iniziative del sig, Gaspero Mini pre- 
sidente, « dei sigg. Hlloro, fauoo & Ua- 
‘nevi cortituitij i comitato chbe luogo il 
(giosno dello Stutato un grultde  bunuliuttà 
‘afferto a 11 redaci della Libia, supersiti 
‘dalla più giorioge Battaglia. I 
Lo grande aula soglasticu  gontilmenta 
‘concetti doi nostro Comuno vénna trasfor 
vanta in Salone Restauranti ci addobbata 
con trofei è gou soritta inneggianti ella Pa- 
tria cad oi Sovrani co SO 
‘ci Allo api segui -il ricevimento der roduei 
ol ifunicipio dove furono uccompagnati del Le 
tando dei paesi limitrofi e ricevuti dulla 
- giunta dal Bindaco Che ofersere loro il ver- 
‘inghtàà d'onore. De, 
<’Ferinutogi nella piazza il corte persoraero 
le vié ‘principali del paese dirigendosi Doi 
al palazzo scolastico paro ii banoletto al 
quale parteciparono oltre si reduci, il Sin- 
uaco, con la giunta ni completo, 1 IR, 
| carabinieri in alta pniforme, cittadini d'ogni 
olasse è d'ogni ceto: in tuttooltre na cen- 
tinalo dizcoperti. o Gn 
Allo Champagne, parlò per primo H il 
' Tacconi, ole riscosse vivi applausi, lo ae- 
guirony ii parroco Don Titulo il car. Zurzi, 
‘Coriolano Caneva, che lo particolnemente 
alocigente è smagliante, ed il sig. Hilaso, 
Leg gli evviva ugli ÈErai ed al Hs, | gli 
intervenuti si sololsero pertorretuio ancora 
it passo sl suono della Marcia Hale. 


da Gonars 


ve Neo-savalloere 
‘© presidente del teatro Sociale 
+ Palmatora e nostro biadaco sip. Adolfo 
(°' Cirio è stato nominato cavaliere della 
Corona d'Italia. 
Congratulazioni / 
da Trasaghia 
‘Lu piena del l'aghliamento 
o. — Per le pioggio di questi giorni 
la acque dei Tagliamento sono inpros- 
sale, 0 modo da aver arrecato vari 
danni. 
‘ Sulla passerella par parecchia ore 
era reso impossibile il iraneito,. 
da &. Danlazlo 
ki forno copparativo 
Ei — Cggi ba cutulocisto & funzio 


nare i forno Cooperativo, istituito per 


iniziativa della locais Souietà Operaia. 
Auguri di prospero avvenire. 











RENDITA 5 4300 netto 
di]. : 


affrattare la Joro partenza* Poriavano 
con loro un quadro ad olio di valore 
che avrebbero vondulo & Venezia code 
fat denaro, perché a Costantinopeli 
AOD porsrozo nemmely rendere gi 
oggetti superliui. Nei bravi momenti 
che il treno ai fermò perla visita do- 
gacala potemmo scambiare alcune 
parole con i’ingegnerte, che ci narrò 
essere tristiasizta ia. condizione degli 
italiani rimasti in Turchia asssendo 
soggetti a tutte le sevizia è i maltrat: 
tamenti, 
- Dei danno ne rissntono” anche i 
popoli steanieri ma ne risentirà mag- 
giormente poi la Turebiano sE 
Gi disse che il ‘gran Visir sera as 
aoluta mente contrario - all'espulsione 
ma che in consiglio prevalse r'opinio- 
no del partito. dei Giovani durchi | 
quali con le veduta meschino e l'animo 
calliro, 10n' potranno che condurre la 
Turchia all'inevitabile rovina. 


Rubrica commereiale 
Camera di Comm. di Udine 


Corso medio dei valori pubblici e dei 
‘ combi del giorno 5 giugno 1912 
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ÎÎ telefono dei «Prese» porta il 
N 211. 





‘fauietudine. del suo Spirito nelia con- 


























































Li 
G. A. Fabris 

— Eccoli qui! Mi aveva raccoman- 
dato tanto di serbarglieli tutti i nu- 
meri del suo «Marsoccol» Voleva 
leggerii dai primo all'ultimo appena 
fosse guarito, povero Bepi! — 

E invece la donza gentile che fu la 
cara, pobiliazima compagna di G, 3. 
Fabris, nen potà avér nemmeno la 
tnagia consolazione di chiuder gli occhi 
al suo Bepi nella dolce lotimità della 
e396 presso il Campo di San Sevaro 
in Vebszia, dova il nostro compianto 
Asnico si era di recente trasferito da 
Padova, con tanta eporanza di riuno: 


varet s di riflorire e, como l'Apolio 
del suoi sonetti, 


Volgendo nella mente apra divina! 


E' morto; è morto di quaranizasi 
aunì appena iu uua tetra cella d'onpe- 
dale, cui sorrideva soltanto un po' di 
Cielo da ins piccola lloesira in allo, 
piagato, finito, dono due mani di pena. l . 
Quell'essare fragile, vibraota, dalcatie- le nostce invattira, Furibonde a magni- 
sumo, ha dovuto sopportare gui suolfiche quelle del Fabris, Il cni spirito 
corpo tutte le offesa dei ferri chirur-{B06NSibifissimo, proteso varso l'avvenire, 
gici, ha deruto aopportara colla anafroenire tramara alla lettura della « My- 
anca tutte le graverze a la trialezza | FICAS 3, celebrava por il primo in [talia 
dell'ospedale! l'infinito Amore dei suoi, ila grandezza di Enrico Ibseg, scrivendo 
che a lui si recavano da Udine in unidi lui nal 1889 queste parole che è 
contisuo commovente pellegrinaggio, | giusto di ricordare: « L'Ibsen ba di 
durante quasli due terribili mesi, lajMoetrato che nelia nostra socletà ma- 
tenera appassionata devostone della|derna unalle & borghese non vi ba meno 
moglie che non lo lasciava mai nò di[elamanto tragico di quello che commo. 
giorno né di notte a0 non per correra] vesta la voscienza cei principi e degli 
un momento ad abbracelare. i figli eieF01;-8 pare quasi che l'anima di Gu- 
8 rivedere, auche per lui, per un mo-jglisimo Shakospeare discenda in lui, & 
mesto il Ubero ciglo; tutto questo fu,lgii guidi fa mano quaado egli ia na: 
certo, di grande conlorto al povero!scsonde nelle nostre piagla». 
martire (cui mancò tiviavia Ja ggiola. » 
suprema di rivedere Ja manina iroppo 
vecchia è malata per poter intrapren- 
flare un viaggio), ma non basta a vin 
cere inagi che lo amamIo giovine, 
vivace, battaglioro, con l'occhio fisso 
veti’ ideale, quel senso di iceeprimibile 
angoscia chs ci coglie nel riponsar la 
gus fina. Non possiamo consolarci noi, 
«gli amici di Toscana», i «dilettia. 
simi», al queli con parole di featarzo 
affetto e di squisita modestia Giuseppa 
Acdrea Fabris, — già esule dalla sua 
patria spirituale, Firenze — dedicara 
nel 1595 quegli «Studi alfleriapt»s che 
rimangono, insieme coi suoi articoli 
nella « Vita Nuova» 6 nal « Marzocco», 
a documeslo siguro fi quanio sgli 
avrebbe potuto come storica della lat 
taratura e interpreto Ui poesia s6 un 
interno nemico, Invisibile ad Invinci- 
‘bile, pon gii svesge sempre impedito 
la continuità e Pabbondanza deliWpro: 
duzione ip una vita che fu pre sun 
dicsa, operosa, secplice, diritta, degna 
quanto allra mai 

Per noi che io conosceramo nel sun 

rito fiore, per ma che da giovineito 
o contemplai con occhi pieni di reve- 
renta e di maraviglia per il suo ma- 
gosnimo slancio, per il suù ingegno 
afavitlante, per la eur immagincea a 
impetuosa eloquenza, il fallo che egli 
sia morto senz'arer lasciata una gran. 
de opera destinata a vivere dopo di 
lui, questo fatto è un doloroso mistero 
che nulla vale a Apiegara. 


Cronaca 





irazione per Mazzini c'era anche 
[queto che col sno alto intellalto Mar- 
ini AYera snputo compisre eroica. 
I mente il ascrificio di mescolarsi nel. 
l'afione, con. tneti che gli erano senta 
paragone infsriori». 

Con questo animo, con questo. inge- 
gno, con questi studii G. A. Fabria 
inslemo con G.S. Gargàno, con Diego 
Garoglio a con pochi altri si diede con 
sppassionato amore al giornalismo 
letterario. lasionie, mentre eravamo 
ancora Etureandi o studenti, fondam- 
mo la «Vita Nuova»; Insieme — ipi- 
2letore H Gargàno — ammirammo di 
un'ammirazione che avera dei religioro 
la prime possale del Pascoli. Il Gargàno 
ce le portava: una, due, tre, coma 
loestimabili tesori che agli avaase pur 
ora disottertati, Noi ci' rAccoglievamo 
ittorno a ini ia silenzio, palpitanti, 
palfidi di commozione. E'la poesia 
uscivano evulla « Vita Nuova», accolte 
da rrolti soettici sorriei, ché Hubcita: 
rano ii nostro profondo disprasto, è 


Ku wu 

foto mal un tale uomo, così ricca. 
menle dotato, non abbia poluto percor: 
rar la via cha gli si apriva luminosa 
ditanzi, a siagi potuto -—— becché a 
mala pena e soffrendo — adaltare al- 
l'utile. vita dell'insegnante di istituto 
tecnico, -saliza lantare con uno alorzo 
vigoroso di uacirne s di riprendere ia 
sua vera strada, quella dell'arte è del. 
l'altr esit:ca- letteraria, è, lo ripeto, 
ut ezigma che naesuco potrà mai ri 
dolvare. , 

Gè un fato calla vita d'alconi ue- 
Mini, cho apesso li lrascina pur rilui. 
tanti; un fato che con di rado li tiene, 
cor apparente crudelià, lontani da ciò 
cha più atoerebbero a per cui più sem- 
brerebbero nali. Il Fabria lo Sapeva: 
«oualcuno deatro di lui» glialo Aveva 
sRsurraio sino dai 1835 quando egli, 
Appena trentenne, proomiando al suci 
versi « Nell'ombra» in una lottera al 
sug maxsstro ed amico Luigi finelli 
sorivera: «Mi seoto piuttosto vicino 
alla fine che al principio di un sogno; 
s molte audaci speranza via si dile- 
guano; e versi, foree, non na scriverò 
più». | 
E pochi più altri, infatti, ne scrisus 
o aleco ne pubblicò depo: tra tutti 
sigsificativo «Hi rimpiagto», dinanzi 
A cui atanno, come epigrafe, alcune 
parola di quell'Amiel col quale agli 
sentiva forss qualche iprofonda e dalo- 
rosa affinità spiritvale: «Mentre ca 
qui sat en toil Cast le moment, c'est 
Pheure, cu reigmbe dans Je ndant». 

ia questa poesia c'è un accento di 
accorata tristezza; d'ò la melanconia 
inflorta di chi deve, per un oscuro da 
stico, rintnziare all'uszico bene kognato 
nella vita: «la giola di poter fiorire»; 
la melanconia di chi senta cha dorrà 
scomparire dalla terra 


Prima che L'ala L'impennasse al voto 


è recar geco inesprassi di là dalla 

tomba i divini germi iti possia cha 

stuvano racchiusi in lai, Sparire {egli 

dicg con due versi da vero poeta) 
Prima de l'ora che tn perti in germe 
Ne l'aniniy tremante per quell'ora 


Augiolo Urrieto, 
(Dal « Marzocco»). 


Duarte funebti 


A favore della Colonia Aipina, 

Nel li acniversario della morte di 
Tonit Rissani: Il papà car. Leonardo 
Rizzani por un detto alla Colonia 
L. 100, Gappellari Bortolo 20, Fami. 
glia Avelli 3; di Fracasso Francesco: 
Mero Giovangi materaasaio 1, Pustetti 
Ermenegildo ÎÌ. 

A favore della Società Pro Infanzia. 
Mel Il anniversario della’ morto di 
Tonin Riszani: Romiglio Nigris L. 5; 

di Fracasso Fraticazco: Atala Giu- 
seppe Mascherini 1, Zanini Giussppe I. 
Alla Cucipa Popolare im morte del 


* 

GW * 
« Logico ed entusiasta (cito parole 
di G.S, Gargano), per la mescolanza 
di queste sue due qualità egli arrivava 
quasi sempra ni paradosso piano di 
genialità. Viveva anche qualche volia 
il suo paradosso, è poichè era un ra- 
gicastore formidabile lo ditendeva con 
un calore di persuasione che formava 
una delle sue più grandi attrattiva. 
La irattoria fiorentina di Giaudio era 
spesso lì teatro dello sue discussioni 
che si -protraerano con una csllaazione 
veramente riraordinaria. Qurie sere, 
presenti. lo séultere Portone, il Dudo- 
vich, lo, Zippel, io e qualche altro ci 
i&dugiavama fino ad essero sposati 
dal gridare, ma egli avara parlato 
seInpre pi a lungo di tutti: di arto 
epocialmente è di acianza, Éra un po- 
sitiviata, è si acagliavafio arts controll 
variamo che allora appeatava l'Italia ». 
Ed era no positivista, forao perché 
(cosa singolare) i suoi primi studi uni. 
rermiarifton erano sinti di lettaro, mA 
di scienze naturali. « Lo seducevano ie 
grandi sintesi (continua il Gargàno), ii 
mistero della cosa la cui rivelazione 
egli atuendeva forse dallo studio déile 

forze naturali. I 

« L'insegnamento puramarte formala 
lo disiagantò. No naturalista. cams 
Ernesto Haackel sarebbe slato il guo 
mastro ideale, Il semplice saperimento, 
che si arrestava ad usa pnarticolare 
conclesione di una particolarissima 
legge, non lo saducera. Par questo agli 
cambib indirizzo: e al rivolas allo stu- 
dio della lettere, dalle quali si aspet 
tara quell'alimento che sedasse l'in 


vanni e Giulia Steltz &; di G. B. Vi 
carici Sig, Giutia Cei e sorelle i. 





Teatro Minerva 
CINEMA SPLENDOR 


La spedizione I) Capilano Scott 
al Polo antartico 


(dal vero} 


teraplazione. di un pansiero universale 
avtvivaio dall'arte. li Tresza e il Villari 
erano i due masstri cha egli più amava. 
I poeti dei romanticismo francese Jo 
aealtavano : Victor Hugo, De Musset, 
Leconte da Î' [sla è Alfredo de Figny. 
Cueat' nltizo to shalordì, Erano letture 
digordinate che agli iicova e ut po' 
saltuario, «ia che Wille degositavano!| 
qualche cosa in fondo ai sue apiriio. 
E lo appassionavano anche ia politica 
e i problemi socigli. * 

«Era un'anima vastamente demo. 
oratica; 6 tra i motivi della sua ame 


SI rapprasonin WVonerd) 7. Ba. 
hbato 8, Domecica 8 corr. 

















































| L'Agraria. Alla: Società Oper; 


LA CONTAGLITA DELA CATEORAI | te 


: Caro Paese, 
ed il * Lavoratore si Hai perfetlamente ragiona: lx 





tun 


Detà 


seduta dai Consiglio dalla Soci 
L'Associazione Argraria deve asssrelraia ‘not è proprio la osel 


assri grata ni «Lavoratora» che infioéàsa cho acminiatraiori 
ogni numero trova l'occasione coi suoi fare at loro ameno tatrati 
trafilstti di faria is véolame, GO Si MAFABICI ili quelle 

Del resto non deve destara sorpresa duta a della successiva della dirgri 


| non promettoso troppo bene, 
cha il nostro magglor sodalizio agre-t I soci, non bce AGR voglio 


rio, il quale ba intorno a sè tante sim-|sapere nulla delle bagha persogsi / 
patio è che ha acquistato tante bene rIginatono, la turholente Gasi fata 
ineranre, richiami l'attenzione agchefl9Mno Hi diritio Gi vedera | p 


. Moi monio soctalo Desa amminiat 


Per soddiafare la Bus curiosità, aven-iattivamente le funzioni di preride 
do svuto occasione d'iscontrare ut im-idi mutuo anccarso e d'istruzione | 
piegato dell'Agraria, gi abbiamo ri-[Sono Ja ragione unica della cuag 
Yollo la domanda che il «Lavoratore» ge devano affidando | 
agprime nel suo trafiletto, Ei anche l'Operaia a pereote nella arr 
questa volta siamo Liati di poter appa-igono tutta Da loro fiducia, di | 
gara la, giusta curiogità dell'organo|compitito il loro darere, adi n 
socialista, assicurandolo che le cose sare cranguie che dit 
stanno proprio come egli dice: che ubiriiar e Bi torna, a p 
cìas ia Portabilità della Qattadra 3 è ne: lara di dimisgioni, di crisi, di alegd 


ab generali. - 
paraia da quella dell'Asgociazione agra-1 Ma porchèt Gli uiimi elaltia 
ria, 


hanno la maggioranza nei Consigli 
Siamo proprio felici di poter dare 


E ne la Banno perchè vorrebbe, 
quenta risposta al simpatico confra- darsene? Allorché domapdarono i né 
elio. - i 


suffragi non sperano forse di quali 
| . mini sarebbe stata composta la milan 
I farm non poprigati |—Ieatlo diminiont oggi avrebbero n 
L'altro ieri fa tenuta un'importante ° ser n 
adunsaza dell'Assoclazione farmaciati ero la confessione 0. dell'incapui 
non. propriatàri. Venue fstituito i? Qns-|® aa) a (dia A CATICA, 0 di 
sere ricunelatario sig. Rago col far.iP" dor Lo d an ino il 

macista, Clemencigh. lo seguito ad a- ri Si 9 sslno Il geni 
nimata diselasione furono approvati }{ ASAS0 di diegusio per quanto di 
seguenti ordini del giorno: duta ma non suo è cagion euEfotonti 
Canira (i riavto della legge spiegare un'atto di tania gravi, 
10 L'A. EN. P, serio dé Udinelty. diegysto Ren dare mai vincere 

: Mae . zanso del dovere, son deve mai né 
protesta per il minacciato risrio dellali’uomo it condizione di aliontansr di 


discussione della legge sulle farmacie :tas una responsabilità tibaramenta 
fa rilevare como i farmacisti zon pro» sutta, 0 4 sagaodì debolezza. 
pietari contra il loro interessa imme! D'attronde è possibiteche uomini va 
diatò, abbiano sostenuto concordi la e quelli che compongono la maggietta 
leggo avendo solo di mira la redén-| dai Consiglio, tra t quali comasmmoi 
zione morale della farmacia; j invoca] egochi esperti a ben altre baltgà 
dai farmacisti propietari uguale COR ma sappiamo amrsicistrare, sti n 
cordia di proposito; ed invita» l'Or-Ioon una minoranza combattiva % 
dino ad intensificare l'agitazione « Projalia turbolenza? 
Legge impegnando i Deputati dellal Queste idea che gono venute n 
Provincia. gtamenta egponendo, ce ne condivisi | 
La farmacia di Pagnacco un grandissimo nutasro di sog, Lgy 
#0 L'A FO N i cadota» delle[vogltono, ed hanno il diritto ad ili 
condizioni alle quali sì vorrebba co-lvere di volerla,che senza arrastareon 
stringere i) diretiore della  Farmacia[bara ancora una volta la vita d 
municipale di Pagnacco ad esercitarel Società si trovì mado di portarmi 
la professione, deplora  siatemi e di-fa questioni che nuocciano grandeme 
aposigioni igsive della, dignità  profes-tal decoro ed all'utila generale, 
sionafe ; delibera di sostituirsi al Dr Un 
Zampolli nella tutela dei suoi diritti.i > ninniasioni » polembelte 


Ii riposo settimanale i le seguito a quanto -accadde 1 
40 L'A FP. NP. «invita» i Con-|Pultina seduia del Conaiglio e da 
siglio dell'Ordine x far rispettare inidirazione della Società operaia, Sil 
Lutta la Provincia ia legge sul riposofSavio, ba mandato le sue dimise 
settimanale dello Farmacia mettendola | Una lettera seguente: 

it velazione collo esigenza della legge] Pregiatissimo sig. Presidente, 
sanitaria; «fa voti» cha il Consiglio! Considerando la seduta consiglia 
dell'Ordine ai sostikitizca alla iniziativa fidi iorizitro e in zoduta di direi 
IocAlif per stabilirà dova è possibile, [di lari sera come cattivo preludio 
in chiusura fostiva delle farmacie per quel ssntimento di amore e di M 
bUcio; «I QUEUra + che fai Direttoriftanto invanamentb da ma invocati, I 
cella farmacie rurali venga concassolianto indispeosabili per il buoe utt 
ome sostitutivo Ul concedo annusieinamento della nostra Società; 


di un mese. Constalando altresi come da an 
Si daliberò di indire pai primi di Ha parti si véons meno & quel dati 


Dsta 


ig. Fracasso Francesco: Sigg. Giol. 





Iugtib una adunanza di tutti i farma- 
Giati non propistari della Provincia, lua she 
per discutere un programma. di azione, leghi e che su tale strada si ialai 
sia nel riguardi della leggo. ouile far-lapcora di 
tnacia cha nei rapporti colla fansione |[-wiolenti: 


degli Ordìni. 


il Dugve Congigilo Magli'agoati fazioni 
in swodiutu 
Jersera si riuni la prima volta dopo 
fa elezioni il Consiglio Direttivo dalia 
Federazione fra agenti daziari. Pre 


Biedeite la gaduta il cons, com, A. Ure- 


mese, il quala riegraziando i pressoli 


li praga 4 rendersi interpreti anché 


verso gli assenti della sua riconoscen- 
za par averlo chiamato tnacimi & 
a. Presidente della Sezione taderala; 
afferma dark l'opera sta rigliora in 
favore della fapiglia daziania, 

I neo alstti Sobastianviti e Nenino 
dichiarano di non poter acceltare la 
carica di consiglieri per ia loro oceu- 
pazioni, mandando però saluti ed au 
gurii al nuovo Consiglio, In sostitu- 
zione di questi passano effettivi i sup- 
plenti Tssso Ligugnana e Bon dio- 
vaoni. i 

La uomina della cariche nel Comi 
tato diede i seguenti risultati : 

A vice-prees. Lenna Luigi, a sagre. 
tario Sello Noè, a cassiere Patrol 
Eernardito. A revisori dei conti Tasso 
Ligugnaca e Bon Giovanni, 

Costituito così definitivamente il Co. 
mitato vonie discusso sul dispositivo 
dell'art. #8 del regolamento organico 
Hi quale ammetta Hi passaggio da a- 
gente ad impiegato di IN classe aco 
lore che avessero superato gli csanzi 
di messo daziario. Così pure venve 
discuago a lungo sulla questione dal. 
Porario della 12 ora è ritenuto gravoso, 
in considerazione anche che in quasi 
tutte la Agaministcazioni daziariel'o- 
ratto della 10 ore è andato in rigore, 

, Venne dato incarico ai Presidente 
di esporre. ciò ail’on. sig, assodaore gi 
dagli cav. Giuseppa Conti, all'on, sig. 
Siedaco comm. Domenico Pacile ad a- 
gli altri ajguori &sag4sgri affinchè an- 
che a Udins venga adottato l'orario 
della 10 ora, 

Dopo aitre comunicazioni d'intdola 
amminislrativa la riunione si sciolaa. 




















roso elementare sentimento di toller 
deve sempre egiatore Îra è 


persererara nei modi 
» non volendo lassumere iS 
Guanio riguarda la mia progesttasti 
persona le responerbilità che da U 
stalo insostenibile di coss dariverano 
La prego di presuntare ai colleghi 
mie dimissioni da consigliere di ques 
sodalizio ‘ls quali sono irrevecabili 
Con tutta atlma 

' Sitofo Sano 


Teatro Minerva 
CIMEMA SPLENDOR 


La spedizione del Capifano 
ai Polo anfarti 


(dal vero) 


Sl rapprasenta Vanerdì 7, 
bato 8, Domenica 9 corr 


sn AI pubblicista Nafale Rovita 


Ricevamo e npabblichiano : 

Non per aderite ad un invito #l 
rabbioso a raboante di uno dai 1100 
bati nella ultizie afezioni all’ Oper 
il pubblicista ex segretario dell'OHi 
raia stéasa, sig. Nata!e Rovina, ! 
solo perobè tai piaco assumare nel 
la zia posizione, dichiaro che qu: 
x Qopsigliere » che serisss aulia Pel 
è il sottoseritto, 

Aggiungendo che oggi più che ma 
sono convinto delle verità che | 
espresso in merito alla geremiade 
Revina, che parò, nalia « roving » del 
sun lista, è certamente il più 10% 
Haticamente rovinato. 
Antonio Cremet 


Dotanze feti 

Alla Socistà Operaia Genarale © 
M. 5. in morte del sig, Fracasso FrAl 
casco : Gescutti Silvio L. 3, 


eat REL ai 


EA 
i AT i e 


Pet 
iegtro Minerva 
dilixma SPLENDOR 


pedine del Capitano Scot 
ai Polo anfariito 


{dal varo) 









































{gl rapprasanta Venerdì 7, Sa- 
tato 9, Domenica D torr. 


pini n ri 


Una sedtta della: comulesione 
— pi miglioramento Deriao 


La Giunta della commissione pel miglio 
remonto bovino, al il comitato contrala por 
l'approvazione preventiva dei tori riumte 
sari nella sin della Doputagione Provin- 
ciato, presoro le geguonti deliberazioni . 

Mostro bovine ____ 
sli n 

l'ordanone, — Veune incaricato il Pre- 
sifonio di esaminaro il programma della 
Mostra, e riscontirtane la regolarità, pro. 
porre sila Deputazione lu concessione del 
puisidio di lire 800, unu medaglia d'oro 
a quattro d'argento, 

Latisine. — Esaminato il programme 
propose alla deputazione il sussidio di Tira 
300, uno medaglie d'oro e quattro d'argento 
per la sota Mostra boriua non entrando In 
iuerito alla Rotsegna equina di cui è conno 
nol programma macdesioo. 

i Cividnle, — Venne rimandota la tratte- 
zione nel prossiaio anno 1813 dato she polo 

doni mesi di agosto-sotterabra di detto anno 
si effettnerà in mostra in parola, 

Sussidi alle Stazioni rociali 

Alla società allevatavi di Falmonova, 
sonno proposto i. sussidio di lira 150, al 
sig: Cucchini Achille di Grailisca di Sedo- 
gliano per quella stazione sociale di Hlonta 
i supgidio di lira 100, Vunne accordato 
maggior sussidio plia Società di Dalrianeva 
por In tenuta dei regiatri gencalogici. 

Approvazione di tori 

Tenno stabilità l’apooa per in prossima 
pavigione generale n agconda della z0u0, 
Bogolamenio por lapprovazia- 

ut proventiva. 





Vennero apportata talnna modificazioni 
al regolamento vigente da Foltoporre sil'ap 
prosizione dell'on. Deputuzione Provinciale 
a del Ministero di Aricoltura Industrio a 
Cuningirio Relatore 1 d.r Giacomo Pergaini. 


Ricorso contre lacscortamento 
di BR, I. 

Rolpore Favv, cav. uffi, Villorio Nuesi 
Tanto approvalo il testo di un ricorso di- 
relto aulin Commissione provinoiala per la 
HI. contro l'accertaressto di reddito di 
LAM, avlie stazioni di monta fenrina, 

Yennoro intine trattati altri affari di 
- Drdinaria amministrazione. 


Ri Sodelizio della stampa 


H cousigliv del aviulizio Eriulano della 
stampe ha deliberato di convocare l'assem- 
blog animale dei anni, por 4 approvazione 
dal bilancio 6 lu rinnovazione delle cariche 
per giovedi 13 corr, allo 21 nelle ande so- 
ciala di via Manin. 


L tuttora ner l'assagnigio di Yenzane 


gimbce cav. Patpaniti fia chines ta 
la laboriosa ed intricata istfuttoria per 
l'assassinio di Venzone a gli atti ono stati 
Fitviati eila Sezione d’Accuen, Il giudice 
Istruttore concludo per il rinvio alle Assise 
dei due ariegrati, ii G. Puscolo detto Cianul 
Quale omicida con premeditazione, la M. 
Puecolo quale mandante, 





Teatro Minerva 
CINEMA SPLENDOR 
» Oggi alia are 16 grandioso 


nuovissimo programma. 

i, Ferrovia di montagna = dil 
“are, 

è. Yili scpora Mich Harter = 
comuietia esilecunte. 

$, E segreto di Euma « con- 
Inivento dramma d’'indole morale: 

4. Pensione di famiglia == ia 
più ridicola dello farsa. 

Domani progratama nuovo con la gran- 
diosa pelliccia La spedizione Scott 
3ì polo antartico. 


La disgrazia d'un mqrafore 


L’alro ieri 1! muratore Moman Gia- 
Come d’anni 47 da Paularo, salendo 
Usa scala a mano, mise un piede in 
fallo è precipitò da. una discreta al. 
tazza, frattuvandosi l'omero destro. 

Dope ie prime cura del savitario 

al iuogo venne trasportato al nostro 
Capadale, dove fu accolto. 

Guarirà in 46 giorni. 








lite 20 alla Congregazione di Carità 
quale sua elargizlone 
seatte dal sig. Giorgio Portoni. 


A sGgna» avverta che le esercitazioni 
indette per oggi restano sospara e che 
la gara che dovora segiire domenica 
8 corr. è rimandata ai giorco IG giù- 
gio. 


Fl sot, Giovanni Gipella par icvito 
del Comitato 
parlerà sul tema: «Hpoca d'una pa: 
tria più forta» a totale beneficio del 
« domitato Friulano per È feriti è je 
famiglie dai caduti in Tripolitania » 
s della « Daate Alighieri », 


sinemategraltoo, tanta la felibre della pro- 
dazione, che il auccosso, ormai si basa n- 
rnicemento sulla nevifà. IL pubblico vuola 
cose muove, mai viste, ceroa D' emozione, 
senza di queste non si diverto, pi* comma. 
Un'nsgoiuta noviti he lanciato ia «questi 
giorni nel.mendeg inotedalo la celabuo casa 
Gaumont di Parigi. 


Eeborto Porulitig, ano degli acienanti, cha, 
col capitato Scott, si cimentà alla scoperta 
fel Epolo Sud, 1i 
ci porto dal poln nord dalie semplici foto 
gralle. Il capitano Scott, fra gli stromenti 
scientifici carico eulia alittà }' abigttivo di- 
nerigiografico è riueel a compilare un gior 
vale vivente dei auol sforzi ‘prodigioe! per 
reggiurigero una meta finora proctusa alln- 
nità, Il viaggio al Polo Sud vercà proiatfato 
menerdì gahato e domenica al 


echusività della meravigliosa filma per far 
così eredita alla sua epettabile o simpre 
tumnerosa olientela. 


L'esito finanziario della giornata patriottica 


tivi, cpuscoli ace. lire 1981.6860. 


gcoli,. distintivi secc, lira 270; nastri 
tricolore per distintivi 114; spesa varig 
42.15. Totale lira A2G.15, 


cosi ripartito: sl Comitato per gli 
espulsi dal 
friviano di soccorso per i militari fe- 
riti e caduti ip Libia 700; ai Comitato 


[ire 1565.45, 


pabblica li risultato flnanciario, ria. 
grazia sontilamento ‘tutta le gentili 
ignore a algaorine che concorsero alla 
buona riuscita della  macifestarione e 
cos: pure tbite le autorità civili e mi- 


sociazioni che presensiarono elia ceri- 
monia inaugurale del Comitato stesso. 
Riograzia poi Pili.mo sig. Sindaco, 
Hl,mo sig. Prefetto, S. E. il Generale 
co. comm. Luigi Greppi, il senatore 
co. Antonino di .Pramparo, l'on. bar. 
comm. Ilio Morpurgo, l'assoss. avr. 


‘ Provingialo, che con il lero appoggio 


ee La rn È 


Î n giorno numerosissime sono Îa a- sn debiti 
Beneficenza Ta nemgroo ta roesiar. melo: [TRIO JO DRISOUO CRE RADIO detti 
«1 sig. Lucio de Gierla ha versato] per l'opera infaticabile del Ten. Etna, pon hento mote di pegarli per mon- 
giall è sottuifiolali ad uomini di trupPp® | isrminare tatti'i pensieri e virare sempre 
che son farvide parole accompagurrono tranquilli è quella di scquistara con vera 


la joro inscrizione. piacere rina o più cartella della Grande 


La domanda di deroga an 
alla [egge sul riposo festive 


£ prordi gatto por T40.000 lire su 1 
E ? primo è della rilovante somme di Lira 
L'Unione Esercauti aveva chiesto IA | 450.000 che si piò guadagnare cor 
protrazione dell'orario itomenicale fino] uns lira moltanto. Vi è fra gli altri 
alle 15, durante la afagione déi .boz-] premi ancito quolio della Ginquian per la 
toli. sommi di L. £5,000. 
li Profertoconsiderando che linduettia i li mezzo per stare keanquilli ognuno può 
dei bozzoil non è esclusiva nei Comutie: procurirsolo, però è nacessaro non  essera 
di Udine, ina tuftavia non Ivi assume |Mndolenti. Acquietota aubito la cartelia delle 
ni nin hg | Fombola Nazionale che sontano 
a AL GIrROTdinaria, DO soltanto Una lira a sono in vendita 
eredntio di accogliere la do:nanda con» 


; presso tutti i Banchi Lotto, Hifi postali 
en è stato Cambiavulite del Pegno ed in intta quelle 


Iovalità love sta esposto al pabblico 1’ up- 
pogito carfello, 


ibri, giornali, riviste 
Una Rella guehifcazione di attualità 
Il Mare fyo e le sue Isole 


Qgesto opuscolo  geograflco-storie 0 
descrittivo, vdito In bella vesta tipo. 
gralica dalla Società Sonzogno 
di Miflano, costituisce uno etudio in 
teressantissimo 6 di evidanta attua- 
rità 

Tilustrate da nitide fotografie, dali + 
disagni a da schizzi geografici, slilano 
diprozi allo sguardo del lettore, cir- 
confuse dalia finttuabzie possia de iel! 
ciaggiche ieggetide, ingrandite del ri 
cordo degli Ellenici fasti, e delle for 
tunots vicende storiche; sorrise dal 
clima dolciasimo e dal ceruio mara, 
la belle Cicladi greche e le Sporadi; ati. 
iano sulle coste del continente ie pit 
toresche e prosperosa — malsrado 
l'incombente barbarie turca meicopoli 
dell'Egeo; da Smirne a Salonicco. 

E d'ogni iscia, d'ogni ciità, d'ogai 
Teatro] piaga il prezioso, ordinato, accuratia: 
miimerva. ua ‘(simo opuscolo, ci offre notizie geo) 

La ditta Bernarilino ta acquistato Ve-|grafiche, storiche, mitologiche militari 
8 descrilive, rage più interessanti ai 
lettore della forma poliia brillante 
a concettosa, 

Gueslo riuscitissimo studio, di at 
huabHlà paipitanta por not, e nel quale 
la prucisa nolizia storia e scientifica 
si sposa alla sentita inspirazione pa- 
iripitica, è acccassibile a totti, perché 
al vende a soli 50 contesimi. 

io vendita, a Udine, proeso ia Ditta 
librari a Moratti. 


CRONAGA dello SPORT 


4° 










































r altrettante 


La Prealdensa ringrazia. 


Ita in 


La presidenta della Società di Tiro 


Coplerenza Lipolta 


Domenica 5 Giugno 1812 alla ore 


Provincizia Pairiotiico 


di n A. ue Lr 


Chiudete le specialità 


CUINIA: ALPI CARNICHE => 
= (AE RION TNPOI 


| 
| Unlcl produttori 
I 
i 
| 
| 
i 






















































La meraviglie dell'ignoto 


‘fanti sono i soggetti presentati dall'arte 


Arrigoni e Stradietto 
VILLA SANTIRA (Udino) 


in vendita a Udine presso le 
rinomate Chfellerio @ Bottiglteria 
&. Barbaro e G. Giuliani, 


Unn file documentaria, asanate dai Lr 






comandanti Peary, 


Bagni 0’ Vileggiature 


tr  ——— —À4+— «om __—Eee/iiI- 


e ae 
A Tinen Udise-Fulmezzo 
ART (Carnia) vitto Santina. 
3a GIUGNO - 30 SETTEMBRE 
GRANDS HOTELS GRASSI 

STABILIMENTO TIDROTERAFICO 

Hinomatissiomo soggiorno alpesiri — Cli- 
ann fresto, asciollo —- Buque putisditttà _ 
Catiua ottima «> Mansaggio —  Bleltrote- 
rapia — Liluminarieno Blettriea — Skating- 
Hing. 

Med, Purett. Frof. Dott. A. GNUDI 
della Clinica Medica di FHologna — 
Mor. Reridente; Dott, GIEBOLAMAO 
CANTONT, Assist, Onor. dello Clinica 
Med. di Bologna. — sia 

Bervizio Automobili n tutti i troni «lia 
Stazione di Tolmazzo. 

GRASSI cav. PIETRO prom. 


introiti per vendita cartoline, diatin- 


Spese: per avvial, cartoline, opu- 


Ovanzo tetto lire. 1650,46 cho 7iene 








LIDO Vennozia - (Bagni di mera) 
SPLENDIDO HOTEL 


Villa Principessa Giovanna 


| Riapertura f.o Muggio — Casa di primo 
erdine — in prossimità della spiaggia ® 
cen panorama generale ui Venezia — À&- 
goluta tranquillità — Maccomsndubila per 
famiglia — FPregzi moderati. 
G. CAPFHANI 
Condattore-[irattore 


Turchia 700; al Comitato 





ira gh sliunni dello Toentebé 

Incorginciano oggi le gara pec il cala- 
piocato di calcio fra gli alunpi della nostre 
Riolo tecniche, Vi sono di medaglie da 
dieputavsi, d'argento e iti bronze, fra ie 
sqjurdra I. BE, DL A, UL B, HL D, HI, 
CHI D 

Domuttina alle I reguist la primo paro 
fra lo squetiro JI Be IPO O, composte 
rispettivamente dlni giocsori ; frorabutta, 
Angeli, Leiet, Ciotti, Sabhadini, Beduawsohi 
Pino, Righini, Cosmi, Capitano, Scocei- 
urarro, Posohera; a Raffaeli, Pellegrini ca- 
pitano, Della Vedova," Moretti, Lodeln, Ba. 
Boliera, Limer, Do Fanti, Fontthasso, Zuali, 
l'arcasoni, : 

Nolle ofe poinericlinga i 
la squadra £ Bo JI, D Lo 
irersnntà Tonerdi a sunto, 


perla. Flotta agroa 165/45, come Bopra 


Ii Comitato Giovanile nel rendere 





litri a tutte le rapprosentanzo di As- Ù 
c- Teatro Minerva 


CINEMA SPLENDOR 


La spedizione del capilno Scolt 
a HO anlariio 


{dal varo} 


Lacontra rami 
gare conti 
Antonio Cristofori, l'on. Deputazione 





| re ‘‘“————EE--Èì i | 
Bordini Autonio, gerente rasponsalita 
Artarva Foatti Tip. sue, Tip. Bardisro 


CASA DE CURA - CONSULTAZIONI 


Gabinetto 
di FOTOELETTROTERAP ih, malattia 


Pelle Segreta - Vie urinarie 


nmlico specialista allievo 
Î. L BALLICI dallo cliniche di Vienna è 
Chirurgia delia vie urinarie 

Cura apeviali delle walattio della pro 
slrata della vescica, dell'inipotcaza a ne- 
vrubténia, seasutie, Furmicazioni morcuriati 
pit vara vapide, intensivo della sililido — 
Hiero — dipenosi di VWuksennay, 

Riparto speciale per ale di micdicazioni, 
par togoi, di degonza e d'aspetto acparalo, 
Venezia 8, Maurizio, 2661-35 Tel. 780 
UDINE. Consultazioni iutti i sabali 
dalle S alle ff Piazza Vit. con in 
gresso în nia Belloni f0. 


vollero rendere più solenne la festa. 

Infine porge un ringraziamento spe 
cialis ai signor Ugo Zilli che, quale 
rappresentante dei Comitati «Pro Fe. 
teriti, Espulsi ‘e Fiotta Aersa», con 18 
sua ben nota attività cosdiuvò valid a- 
mento i Comitala. 


La Tepa aeeca nazionale in Libia 


Tra le incumerevoli prove di cor- 
dialltà che, dall'inizio, acecolsora la 
loga aerea nazionale, nell'unanime 
slancio di plauso cha circondò ta bella 
iniziativa, fu prima vira è spontanea 
l'adesione dell’ Esercito, 

Dopo le parole di calorosa simpatia 
rivolta dai Ministro dialla Guerra al 
senatore Celeria, presidente della 
Li A. N; tmolti reggimenti si inscris- 
gerto tra t soci vitalisi è in alcuni 
reggimenti gli ufficiali vollero, in massa 
&Appartanere alta nuora associazione, 

uasi tutti i generali, gli ufficiali 
superiori; fanno parie della LCA N 
a ciò dimosira quale-nincero consenti 
medio ha saputo essa merllare per la 
aue idealità è per il concetto informa- 
tora delia sua asipne. 

L'accoglienza schietta offerta dal 
l'Esercito è, di certo, tra le più signi i i Ig 
ficaute e mentire in patria ogni corpo & i ‘SR 
ha ‘fatto a gara yer necrascare lì nu ; 
maro dei soci dela L. A. N, un ina 
guifico esempio di eniusitsmo è per- 
venuto alla. Presidenza dallo diversa 
guarnigioni della Libia a Ile prime 
Quote vitaluzie furono quelle di S. I. 
H génsralo Canava, comandante su- 
premo del Uorpo di spedizione a di 
5, St. il genaraio Giusappe Ciancio, 
Gapo di Stato Maggiore, 

DA Tripoli, da Homa, da Derna, 





$i rappresania Vanerdì 7, Sa- 
baio &, Domenica d corr. 


TANTAGRA-BISLERI, 


IU Rimenio pui COMPLETO E SIEURO | 
ER conTRO | 











PF FERRO -<- CHINA 


BISLERI 


(Renella.Calenlosi rettale, Arkeriostlarosi ecc) 
F BISLERI &C-PHLANO i 











Goarigioni rapida 6 radicali 
Malattie Veneres - Sifilitiche 


u Furg COse pedi ZO 


Impotenza - Sterilità 


Serivera all'antico e prom. Gabinetto 


Dott, €, TENCA, diretto dal Dr È, MARTA 


Medico speciniata 
Miluno - Viu 3. Zeno, LL. Milani 
{dbetro il Kt. ‘Enlando) 

Visita ogni giurno ore ÎO-fi a 19-17 

Ghiodero woduli per cousulti al 
fruncanito l'invio. 


NOCERA-UMBRA 


ù SORGENTE ANGELICA 
VENDITA ANNUA 


Mi 10.000.000 di bottiglie RI 













L 
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Non confondere col Selle Giovanni di D.di via della Vigna 


OI. 
$05s 


P BASSO MEDICINALE {bolliglia normale L. 2.25 - 
ufitrig 4 - stragionde L. 7; per posta L. 3.88, 4.60, 7,60), 3] 
vende în tutte le Farmacie come fa Emulazione Sasso, [Olio Sasso Jo: 
dato e la Sassiodina, ricottituenti sovrani amplamente descritti e studiati 
nel libro det prof. È. Morsell! sugli OI Sasso Medicinali, reparati tutti 
da P. Basso e Figil - Oneglia, Produltori aticte del famosi CHI 
tango di pure oliva da tavola € da cucina. +» Esportazione mondizie. 
— Qpuscoll in claque Hingue. set 


Banca Agricola 


GORIZIA 
Via Giosuè Carducci 21 


Accetta versamenti con Libretti a risparmio 


in Corone 0 Lire italiano 
al #‘/.°%/, a libero lievo 
+ #% » vincolato a 6 masi | 
>» bB_» 15 a 12 n 











eon prezvviso 
16 giorni. 






Qualunque schiarimento a richiesta. 


BICICLETTE 


—P. IA. T.= 


GOMME ED ALTRO 


Emporio sportivo 


Hugausto Verza 


UDINE - Marcatovec chio & «7. UDINE 


ni dini i cn i rt ee = —  ———_—___+41—--: —=r-.-— 
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FABBRICA 


aa 3 
«MOBRIDbI= 


e lavori in legno | 


e a e —_—  ** 





sin nuan_ 


GRANDI DEPOSITI 


MOBILI IN LEGNO e FERRO 


Appartamenti completi senpre pronti 
«cwocsoez di'ogni qualità & prezzo -——:——-—- 


GIUSEPPE DEL NEGRO 


UDINE 





- Wia del Sale, 130 --— —- DRRENEK 


ie le SE i Pasi = o aac fg) Sp i Ci 













MARDLI, Alb, 
"5: IO MIPLODA 
dA Fini n Cattani 
3 UDINE IAS 








pifLomi ' 
PRAVISO 14 
MAPRDOLI th7s 


ro 















CI SELLO GIOVANNI [LS 
i PORTANUOVA: PIAZZA UMBERTO ' IER= nani: 


; LI è tt, 
EMODILI CARTE SEMPLICI E Di LUSSO wo 
A FARE FZENIE i fa 


LELE LL n o 
PrSrRee ie PERITIPRA RITI lat o | po sii dae tile pa D 


pe i - o E I Ì si 
MOBILIFICIO | 
else 











Ta rèclame è il commercio 





se Liquidazione 


citati i) 


Dl 
CO Ro 
Vr el lelerke 


Lic iii — 


Le n) 
Rete 
FLIFSTIO 
agio 


sl apri 


Rei ili e 
sit = peo rie 


G PERESA NI Emporio B ICICLE TTE 8.8.4 (tre Fucit) ma 
| a | “SERTUM,, - “ITALIANA, - “RALEIGH ,, - Motociclette - Accessori - Gomme - Riparazioni 
| —== UDINE -Via Rialto, 17 - UDINE ———  ggge SERVIZIO PUBBLICO AUTOMOBILI ma 












GRAND PRIX 
ESPOSIZIONE. INTERNAZIONALE 
== TORINO 1911 —= 


- DI FAMA MONDIALE s DI USO UNIVERSALE 
ISCHIROGENO APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA 


da “od. 3 PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA a del SISTEMA NERVOSO 





ESAFNDG BIOURO ALIMENTO DI RISPARMIO, NEGLI ADULTI MANTIENE ALTI I POTER FIBIOLUOIOI KH AI BAMBINI 
FORMIBGR I PRINCIPI! NECEUSARIT AL NORMALE SVILUPPO DELL'ORUANISMO, 


ella SPOSSATEZZA, comunque prodotta, RIDONA LE FORZE 


SI WUSA TUTTO L'ANNO SENZA RIGUARDO A STAGIONI 

GUA RISCE: Havrastentà - Olorcanenia - Diabpeta - Dobolozza di spina dorsale - Alcune comp fi paralisl + impo- 

» tento - Rachtthde - Fulicrania - Malattia di stomaco - Horefola - Debplesza di vlata. H bhergico rimedio 
negli sshurjimenti, nol postumi di fabbri della melaria e in tatto lo conralesienia di mMealrttio fotto è fnfssttive. 
Cna bottigiio cosina p. 3 - Per aosta i, Bb - 4 bili Mii Re pasta L. 18 - Una battiglià manzttre, per posta L. LR - paramento 
E LPRto, diraite all'Inventore Cav. ONCRATO INTA « Farmianta Ingloge del Corvo « NAFOLI = Corso 
Umubortào 1, N, 118, palnzzo propria - Heine teleyratnun i FOGHIROGENO - NAPOLI 
Imurtacto opurtolo IFIRCHIROGENO- ANTILEPAl+GLICEROTERPINA-IPNOTINA,s1 spodisdo, gratta, ditelo carta dh visita, 





‘tamenti, che fsolatamente presi riescono dl poca efficacia, fe l'Iscehirogevo, il quel, peri sio 


+ paroloni, La Sana e la diffusione del nostro proparzio sono dovute alla sug renle cd immediato polenza 


dd | hai. = mim. 
nic, 
Lar 






Itsolentie responto stella Giuria,che È 
unicamente al'ISCHIROGENO 
he conferito la più alta Cnorifi- 
cenza, l GRAN PREMIO, è ta 
più spientdilda ed Incontestabite atfer. 
mazione del soo resta valore » delia 
auia suportorità nu tutti 1 preparati 
del poenere. 

-K primo tonico» ricosituento preparato per riunire in una forme tigmuida e stabile 1 principali incit. 


Pa 












effetti curntivi sempre costanti, certi od immediati, ben presto nddivente così indispensebile nella pro» 
tica medica giornaliera, do renderai di fama mondiale c di lag unfrersala, Fiale mirabile 
sugcesso spinzo altri a yoeltere In commercio, delle miscele, che sostitalssero l'Ischirogeno, nelle 
npparenze e finenco nel nomi, coi prendere chi il temo ISCHT c chi Ti desinenza OGRENO. Mo gii” 
imiHafori non riuscirono nell'intento, dappolchè i inli guariscono con i rimedi pulentici, e non cont 


curativa, la quale viene Jominosamenle comprovata dall'oao personale, cho né fanno Ciinici e Sefenzioli 
iBhustri di tutto il Monda, o dall'insupernbile unico primo premio, che nell'Esposizione Internazionale di''e- 
rino Gil, i sfoto nssegnato ol solo Ischirogeno, fra iuité fo specialità farmacevilche osposte e premiate 
con onorificenze di gradi inferiori, quali ti tiren Diploma d'Onore, ie Grande Medagita d'Oro, d'Argento, gcc. 

L'ESCHIROGENG èinsoritto nella prima Edizione. della FARMACGOPREA UFFICIALE 





DEL REGNO D'ITALIA. - Approvato ed adottato dalia Direzione di Sanità Militare, Yione soinmini- 
strato anche al nostri Militari della Colonia Erlirca e della Ri Morina. 











Ren pabrtitabiemo 1 ringrasgiamenti, cha giornalmaernio ci pervengono; perth rittninno pnsbrb palb 
satlo indatai in pribblico can le Gspresstoni det genriti. 








BE” Vandea! fa tutto 1] mondo-Chistarlo nella buode furmacte- Esigara 1a marca di fabbrica, ia quale, munita del ritratto dell’antore, 6 mpplicati sui cartonaggio del ffaccone, di eni, a tiokteste del sigg, Dottori, qui a dato aî riporta H fuesltfe, a sairagatrdle dal pubbicoconito le sosttuzioni e le falalficasteni, “SD 
lento | e ti=.—=————m—@| ————=—=m14ttéè@’-- 








inni Sean A LELE men IN E ta _ 


PRESERVATIVI. 


| ") TrETII= I | costi . 
i i 
| è NOVITÀ IGIENICHE | 

di gomma, vencica di peste ed affini, ne r | 

| Signore è Signori, i migliori conosciuti | 


di trionfale successo 


DENTI BIANCHI E SANI —. 
sei Binomati Dentifrici 
PASTA E POLVERE 
sn MEDAGLIA Dono 







sino ad oggi Cefalogo gratis in busta 
| suggeliata a non inlesiala inviando fran. 
cobolle da centesimi 20. — Massima s0- 
gretezza, Scrivere: Casella postale n. 635, | 
Milano. | 


Acqua salsc-jodo- -<bro miche-ferro-litiose, 
ie uniche A HIV Em cingue vole più 
ricche io principi attivi dell’acqua del 
mare: da non confondersi con altre con- 
generi! di mipur effetto curativo perché 
iutte molto inferiori di sogiante efficaci, 





“LULA DL LL TL 








AVVISI COMMERCIALI 


{Coti. 10 la parola) 





Cure Meravigliose 


Stagione Balneare Malattio delle signore, sterililà, anemia, aririts, reumatiamo, serofola, periostiti, temo 


incatlevole spiaggia Viserba (Rimini) 16 giu. | depositi, iafezioni a loro postumi anche. ereditari, male di gola, di naso, d'occhi, d'orecchii 
[Ada], Aperti ra Nuovo Geand Hotel Turci - Stella catarri ribelli ancha cronici, ace 
d'italia, completamento rimodernati. 


Haposizioni Internazionali jgi Mino 1006 g Torino 1011 


| | Sono falsificati 
we mauonoszti della Marca ii Fabbrica qui contro 





LIRA UNA OVUNQUE 


ia a ‘ domiecilie, si ricevo ianto în POLVERE, come la PASTA VANZEUTI 
FRANCA inviando l'imperto u ngszo vaglia a CARLO CANTINI, Verona, sanza alcuna 


aumento di spess per orllinazioni di tre 6 più tubetti in ecatole, numaento di cent. I6 per 
comuasioni inferiori, 





Grand Hòtel Central Bagni. 


SALSOMAGGIORE 


\PERMATBANATO 


è l'unico rimedio conlro }a concezione ricono. Hel di 1° ordioe, in diretta comunicazione coi R. Stabilimento Balcenre par mezzo d'ui 
passaggio coperto. Preferito dalla. più atelta sccisià. Raccomandato per il somplelo comfor 
moderso, per ja serietà colla quals è condotto e per impareggiabile comodità di 
poter fara } bagni o tulle fa cura ta casa senza aumaenio di apeya sul 
ortinaria tariffe dei Grandi Btebllimenti Balnenri, Auto garage con officina meccanica] 


Ristorante di primo ordine. — informezioni st opuscoli a richiesta, 
Telegrammi Centra! ‘ Salsimaggiore - Falef. inter. 16. 


Bcinto dalia scienza medica. Più di 
fio native 
Yaccomandano ci adoperano lo SPERUATILA: 
ATEO pormanoitemonte par usi proprio. 
Pubetto di 12 bustiglio lu 3.66 
in più L, 020 come comp. race. 0 L. DO comé 
petco portule. 


Fabrica Chimico “NASSOVIA, WIESBADEN op. | 


Filiale Milano, Via.Canova 29 
LETTENATURA GRATIS E FRANCO 
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- ANTICA. FABBRICA Di MOBILI IN FERRO 
con vasti Magazzeni INTERNI di Vendita | 


TTTTTTTTT #8 Corso Huonos Aîren . 18... — | 


GIUSEPPE PEDERSOLI - “Mitano! 


I 
Per sole L. 30. sl 
TT ANA Io. 


cino a latta) con elastico a 30 mollo d'acciaio, ma- 
{arGB6G piagiavola, coperta di atoifa damaetata o franpià 
a sola 1. 90, 


Yolando nel moterasto la Lana pamiò sofico 0 gi 
raggiante colla lava di montone L. 4 in più Aerca nuo 
vissina, boo imbaliata, è franca vagone, Mifano, 


Brando ao put ” LETTI solitisaimi con tela metallica da Lire 21 Ri più 
GULLE, BA ANDE, LAVABO, MATERASSI a prezzi convenientissimi 


— -— tak 


scuso 2 Catalogo lilustrato gratis a richiesti a 


Ps ri —__.L@mu_-—--_- —- 


===, 





















PHIEIATA RAIINICA 
ARVPIRECCHI IE RISCALDAMENTO E CUCINE ECONOMICHE 


EMANUELE LARGHINI fu Luciano 


OFrFitlxk E DEPOSETO 

VICENZA — Mura di Parts Nuova, N. 206 206 — NEGOZIO In Corso Principe Umberlo 
SUCCUHSALE in PORDENONE 

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per sarre, ville, Istituti, Ospedali, 

Toatri, ecc. Cocine economiche a termo-sifone per Istituii, Os pedali, Famiglie gignorili. 

ASSGUTIFANMENTO 
Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche par fainiglia. 
PFHEEZI CONVENTENTISSIME 
Progetti, provoentivi. chitaloghi fgratio, 


F. COGOL 0. callista 


astirpatore dei CALLI 
ATTESTATI DI PRIMARI PROFES, MEDICI 
Via Savorgnana -— UDINE 
A richissta si raca anche in Provincia. 


ter tuner. x 








A LELE Sosio" —yL LELL_, 


SI ACQUISTANO 


Libretti paga per operai; 


PRESSO LA TIPOGRAFIA 


ARTURO ROSETTI svteesore 


Tip.Hardusco 
TT IDIIIEI 
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 


SOSGTETA' ANONIMA con Sede in Milano 
— Capitale Sociale L. 130,000,000 Versato 121,321,000 - Fondo di riserva ordinario L. 26,000,0% 
Fondo di riserva, straordinario L. #11,000,090 


Direzione Centrale: MILANO 


Filiali: Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Ars. Cagliari, 
Carrara, Uatania, Como, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Napoli, Padova, Palermo, 
Parma, Perugia, Pisa, Rama, Saluzzo, Savona, ‘Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenza 


. Operazioni e servizi diversi della Succursale di Udine 









Riceve sonno in: reunion | 
Conto Corrente con libretto uminativo interesse £ 14 disponibile : L. 20000 a vista — L, 50000 con presvvian di un giorno —| 
ogni altra somma maggiore dua giorni. 
in Deporito a Misparinio con Îibretto al portatore, interesso 2 Sid Go disponibile : L. 10004 vista — L. 15000 con preovriso IN h 
un giorno — ogai altra somme maggiore d giorni. 
ta Deposito A pioosle risprRemio con libretto al po-tatoro, interegra 3 010 disponibile : Li. 1000 bi gierno — epmvine maggiori 
Ziorut di proavvigo, : cu. 
Winette Broni Pruttiferi do 3 mesi a 11 mesi all''interessa del 3114 jo netto 
. da 190 UH ment » » 31/2 atto, 
Per Con altra operanione di deposito è per conti apeniali concertara colla Divexione. 
SYoonta ed incensi cambiali gull’ Italia a pit” Fatero, cedole, buoni del tesoro, noto di pegrao {Wwerrants} ad ottime condizioni. 
Avre ovediti liberi o doturiantati @ rilascia lattera di cradito, 
Fa autaciparioni sopra titoli di Stato e sopra gitvi valori, rioorti di titoli quotati alle borge italiana — & fa anvrenzioni su mato 
Compra » vende rendita, obbligazioni! aziohi, oléoner a tratute sui astero, valute metalliche @ biglietti banca astori. 
Esegoiace ordini per conto di terzi alle horse italiane ed estere. | 
Bilazcia Assegni au tutte la piazze d' _alia « dell' Estero. 
Bicovo Valori in deposito è custodia ed in ammiuisirazione ' 
Paga gratuitamente la Cadela di Azioni e di Obbligazioni inesigibili, «Ila proprie onsse, come da aleroo esposto mei iocali della Rane 
Utlicl in RPlazza Vitinrio Emannelo N. i m Orario di Casa dollo 9 alle #6 


7) + MIOPI-PRESBITI 
. VISTE DEBOLI "| 


I 7. OIDEL sg Unico e solo prodotto del mondo --=--===" 


Che leva la stanchezza degli 0vochi, evita Hi bisogno di portaro te esti, dò uns 
itiabile vista auche a chi fosse Naftuagenario, Upurcolo spiegativo Guatie. —e 
BSerivere 7, LAGALA - Vico Socondo S, Giacomo d - Napoli - Tolefeno 46-54, 





nia ° " 
Do, CE or più ad”, TS 
pop H E Nar Ca gÈ 
LITE cu mango 
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